MARYANNA KLAMUT 


przezywszy lat 33, opatrzona SS Sakramentami, po długich a dolegliwych cierpieniach, zmarła 
dnia 2 Maja 1888 roku. 


Pozostały mąż zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na pogrzeb, który się odbędzie 
w piątek dnia 4 Maja b. r. o godzinie 4 popołudniu z domu Nr. 36 przy uliey Łobzowskiej 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


